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Design Wave 誌 に ひと 言 


1 月 号 (特集 1 “ 今 こ そ "学ぶ , ディ ジタル 演算 


回 路 設 計 / 特集 2 LSI 間 を つなぐ 高速 イン ター 
フェ ー ス の 号 ) に つい て 


人 @ 演算 回 路 の 入門 と し て 役立つ 
演算 回 路 は か な り 奥 が 深い . 今回 の 特集 は 入門 編 と し て は 良 
い の で は な い だ ろ うか . (草野 球 戦士 ) 


@ チッ プ 立 ちな どの 写真 に 興味 が 湧い た 

チッ プ 部 品 は ん だ 不良 の 原因 と その 処方 せん で 紹介 され た 
リフ ロー・ シ ミュ レー タ を 用 いた いろ いろ な 写真 が 興味 深い も 
の で し た . 来 月 の 特集 が 楽し み で す . (匿名 ) 


⑯ どう せ CD-ROM が 付属 する の な ら 

表面 実装 部 品 の は ん だ 不良 の 記事 に つい て は , パタ ー ン 訟 
の 注意 点 に つい て も 紹介 が あり , 全般 的 な 記事 と し て よく で き 
て いる と 思い ます . た だ , せつ か が く 今 回 CD を つけ る の な ら 。, 
は ん だ の リフ ロー 炉 内 で の 「 チ ッ プ 立ち 」 動画 な ど を つけ て も 
ら え る と より 興味 を 引い た と 思い ます . (匿名 ) 


くち 
ひと ロフ メン ト ・ フ ー ナ ー へ 、 
今 旭 あ 剖 [忘年 会 ・ 新 年 会 の 季節 . あ 
な た に と っ て 「 お 洒 」 と は 
『 何 J で すか ? 」 

e お 洒 ( ビ ピー ル ) は , 細か い 作 業 や ペー パー ワー ク で 
の 緊張 を クー ル ダ ウ ン す る ささ や か な ご 褒美 で す . 

e 組 織 の 潤滑 剤 . 

e 日 常 生活 の 潤滑 油 . 

e 人 生 の 友 . 

e 避 けら れ な いも の . 

e 会 社 の 連中 と 飲む と 仕事 関連 の 話題 が 多く , 付き 
合い た く な いも の . 自宅 で 飲む の が 一 番 , すぐ 寝 
る こと も で きる . 

e 1 日 の 終わ り の リセ ッ ト . 

e コ ミュ ニケ ーション の 道具. 


次 の お 題 「 あ な た の 1 力 月 の 小遣い は 『「 い くら 」 で すか . 
「 金 額 に 対す る 感想 』 も 教え て こく だ さい 


Mo.64 : C 言 助 設計 
シス テム 設計 手法 の 一 つ . ソフ ト ウェ ア と の 協調 設計 や , ソフ 
トウ ェ ア 技 術 者 に も 扱え る と いう ふれ こみ で 騒が れ た が , 現状 は 
あま り 普 及 し て は いな い . 原因 と し て , 
1, 半導体 チッ プ が ' Hello C world" と 返事 を し ない 
2, 半導体 チッ プ に パッ チ で 回 路 変更 が で き な い 
3, UNIX 上 で 半導体 チッ プ が 動か な い 
な ど が 推測 され て いる . 


ん o.65 : 盛夏 表 肝 
タバ コ と コー ヒー の 量 に より 成り 立っ て いる も の . 禁煙 させ る 
と 品質 が 落ち , コー ヒー を 有料 に する と 納期 に 問 に 合わ な い . 


Wo.66 : ソ PEG2000 

Windows も 2000 に な っ た し , ウチ ら も 2000 に し ちゃ お うか ? 
と , 軽い 気持 ち で 名 前 を 付け た が , 処理 の 遅 さ まで も マネ し て し 
まっ た た め に , いま だ 日 の 目 を 見 な い 不 軸 の 画像 フォ ー マ ッ ト . 
次 は JPEG ロ ング ホー ン と 名付け, 3D 画 像 に な る 予定 . 


筆者 プロ フィ ー ル ン 

GEH. 回 路 設 計 に 追わ れ な が ら も イン ター ネッ ト の 魔力 に 取り つ 
か れ , HR 電影 雑 記 http:/vww1.odn.ne.jp/cbi12830/ndex.htm) 』 
を 営む . 現在 , 技術 者 と し て 忙し い 日 々 を 過ごし て いる . 
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事 ペド ) 


2007 年 1 月 号 の 記事 で お も し ろか つた も の , 役に立つ / 役 に 立 
ち そ うな も の の アン ケー ト を 実施 し まし た . ここ で は , その 結果 
を 発表 し ます . 


お も し う パスト きめ 


第 1 位 一 般 チッ プ 部 品 は ん だ 不良 の 原因 と その 処方 せん 

第 2 位 特集 1 第 1 章 シス テム LSI 設 計 ,「 演 算 回 路 」 で 
差 を 付け る ! 

第 3 位 特集 2 第 1 章 LSI 間 通信 の シリ アル 化 と 回 路 設計 

の ポイ ント 


の お 役 コ ち パ スト 3 の 
第 1 位 一 般 チッ プ 部 品 は ん だ 不良 の 原因 と その 処方 せん 
第 2 位 連載 アナ ログ IC 開 発 者 が 知 つ て お くべ き | 設 計 手 順 と 勘所 
第 3 位 特集 2 第 1 章 LSI 間 通信 の シリ アル 化 と 回 路 設計 

の ポイ ント 
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